Kerala Gazette No. 20 dated 18th May 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. DB11 - 369/ 2010 . 


20th April 2010 . 


Tenders for Pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ 
class Contractors / Firms of Kerala Public Works / 
Irrigation Department who have successfully completed 
at least one similar works costing more than 40 % 
(Forty percentage ) of the estimate P . A . C . of work 
during the last five years. The application for tender 
schedule should be supported by Certificate of prior 
experience in work as mentioned below obtained from 
the agreement authority and tender schedule will be 
issued only to those who satisfy this condition . 
Necessary certificate in this effect shall be produced 
from the officers concerned not below the rank of 
Executive Engineer. Tenders should be submitted so as 
to reach the undersigned on or before date and time 
prescribed the work as below by Registered Post /Speed Post. 
The receipt in Form T. R . 5 towards the purchase of tender 
schedule should be enclosed along the tender documents . 

Tender No .- P. Q . 79/SESC /2009- 10 
Name of work — Improvements to Kidangoor 

Kadaplamattom -Uzhavoor -Koothattukulam road 

0 to 22 k .m . (K . R . Narayanan Road ) 
Estimate P. A . C. -Rs. 945 lakh. 
Nature of works Improvements to road surfacting BM & 

BC and construction of retaining wall. 
E . M. D - Rs. 50,000 . 
Cost of tender documents Rs. 25, 000 + 4 % VAT. 
Date and time of sale of tender documents — 20 -5 -2010 to 

| 22 -5-2010 upto 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender - 28 - 5 -2010 

upto 4 p . m . 
Date and time of opening tender — 28 -5 -2010 at 4.30 p. m . 
Time of completion — 18 months. 

All the conditions prevailing in this Department regarding 
tender to Pre - qualification are applicable to this tender also . 
Further details, if required can be had from this office during 
working hours. 

-- പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
വിഭാഗം ദക്ഷി ണ മേ ഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, 
തിരുവനന്ത പുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 
പരി ച യ സ മ്പ ന്നരും സാമ്പത്തിക ശേ ഷി യു ള്ള വരും ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ 40 % - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ 


ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ 

ത്തി നകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളവരു മായ " എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾ എന്നി വ രിൽ നിന്നും 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്തു നടത്തു 
ന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
രജിസ്ട്രേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ടെൻഡർ പ്രമാണം വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന 
ഫാറം ടി . ആർ. 5 പ്രകാരമുള്ള രസീത് ടെൻഡറിനോടൊപ്പം 
ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പണിയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്തതും സമാനസ്വഭാവം ഉള്ളതുമായ പണികൾക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
25, 000 രൂപയും+ 12.5 % മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതിയും അടച്ച് 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . അപേക്ഷ യോടൊപ്പം 
മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി ഹാജ രാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാ സ് 
വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകൾ നിശ്ചയിക്ക 
പ്പെട്ട തീയതിയും സമയത്തിനും മുൻപായി രജിസ്റ്റേർഡ് 
പോസ്റ്റിലോ സ് പീഡ് പോസ്റ്റിലോ ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
കൊറിയറിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 79 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2009 -10. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - കോട്ടയം റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ 
കിടങ്ങുർ- കടപ്ലാമറ്റം - ഉഴവൂർ-കൂത്താട്ടുകുളം ( കെ . ആർ. 
നാരായണൻ റോഡ്) പുനരുദ്ധാരണം ചെയിനേജ് 0/ 00 
മുതൽ 22/ 000 കി . മീ . വരെ 


അടങ്കൽ തുക -രൂപ 945 ലക്ഷം. 
പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം, 
സർഫൈസിംഗ്, പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം. 


നിരതദ്രവ്യം -രൂപ 50 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + 4 % വി . നി . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 

20-5- 2010 മുതൽ 22-5- 2010 , 3 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും 28- 5 - 2010 , 4 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 28 - 5- 2010 , 

4.30 മണി. 
കാലാവധി-- 18 മാസം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അനുബ ന്ധ നിയ മങ്ങ ൾ ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 

(Sd .) 
Engineer , Roads and Bridges, Superintending Engineer. 
South Circle, 

(For and on behalf of the 
Thiruvananthapuram . 

Governor of Kerala ) 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. BSC -1/2010 -11/DBGL . 

22nd April 2010 . 
Tenders for pre qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ 
class Contractors/ Firms of Kerala Public Works/Irrigation 
Department who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 
the estimate P. A . C . of work during the last five years. 
The application for tender schedule should be supported 
by Certificate of prior experience in work as mentioned 
below obtained from the agreement authority and tender 
schedule will be issued only to those who satisfy this 
condition . Electrical Works should be got carried out only 
through PWD licensed Electrical Contractor. The Electrical 
work will be supervised , measured , check measured and 
bill passed by the Electrical Wing of the PWD . Tenders 
should be submitted so as to reach the undersigned on or 
before date and time prescribed for the work as below by 
registered post/speed /courier. 

Tender No. - P . Q . 12 / S.E . B . S. C ./2010 -11 
Name of Work — Construction of Mini Civil Station 

Ranni (Including Electrical work )-Phase I 
Estimate P. A .C . — Rs. 622 lakh . 
Type of building - R . C . C . Framed Structure, 

Government Building . 
No. of floors — 3 floors. 


പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിട ങ്ങളും തദ്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ പണികളും) ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും 
ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത തുക 
യ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റപണി) 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ 
കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ “ എ ക്ളാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്തു 
നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . ലൈസൻസ് ഉള്ള 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർമുഖേന ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ 
- ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം 
വഹിക്കുന്നതും അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും ചെക്ക്മെ ഷർ 
ചെയ്യുന്നതും ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ 
-- സ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ദിവസ 
- ങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 12.5 % വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
മുൻ പരിചയം സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 12 /എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി./ 2010 - 11. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - റാന്നി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ കെട്ടിട 

നിർമ്മാണം - Phase-1 ( ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഉൾപ്പെടെ). 
അടങ്കൽ തുക - രൂപ 622 ലക്ഷം. 
കെട്ടിട ത്തിന്റെ സ്വഭാവം - കോൺക്രീറ്റ് ഫയിം ഡ് 

സ്ട്രക്ച്ചർ. 
നിലകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് നില . 
വാതി ലു കളും ജന്ന ലു കളും വാതിൽ- പ്ലാവ്, 

ജന്നൽ- ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ. 
ഫ്ളോറിംഗ്- സിറാമിക് സ്റ്റൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ ഓപ്പൺ ഷൂട്ടിംഗ്. 
നിരതദ്രവ്യം -രൂപ 50 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000+ വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
31- 5- 2010 മുതൽ 7 -6 - 2010 (11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ). 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 6- 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 

കാലാവധി 15 മാസം. 

ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും - 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ- 2 എണ്ണം, വൈബ്രേറ്റർ -- 2 എണ്ണം 
ഷട്ടറിംഗ് സാധനം ( സ്റ്റീൽ ) - 1000 m2, വാട്ടർ പമ്പും മോട്ടോറും - 
2 എണ്ണം, ജനറേറ്റർ 1 എണ്ണം, ബാർബൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ - 
1 എണ്ണം, ചാരംകെട്ട് ( സ്റ്റീൽ) സാധനം - 1500 m2, ടിപ്പർ ലോറി 
( 10 ടൺ) - 2 എണ്ണം. 

പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണ ന 
യ്ക്കു ള്ള മറ്റു അ നു ബന്ധ നിയ മ ങ്ങളും - ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
Office of the Superintending 

(Sd.) 
Engineer, Buildings & Local Superintending Engineer. 
Works, South Circle , 

(For and on behalf of the 
Thiruvananthapuram . 

Governor of Kerala ) 


Foundation — Column Footing 
Doors and Windows- Jack wood door and galvanized 

Steel windows. 


Flooring — Ceramic tiles 
E . M.D - Rs. 50,000. 
Cost of tender documents Rs. 25,000 + VAT. 

Date and time of sale of tender documents , 
31-5 -2010 to 7- 6-2010 (11 a. m . to 3 p . m .) 

Last date and time of receipt of tender - 14- 6 - 2010 
upto 4 p . m . 

Timeof completion — 15 months. 

Tools and Plants required for the work — Concrete 
mixture - 2 Nos., Vibrator- 2 Nos., Shuttering steel-1000 MT, 
Scaffolding (steel ) — 1500 m², water pump & motor 
2 Nos., Generator — 1 No., Bar bending machine — 1 No. 
Tipper Lorry (10 tones ) - 2 Nos. 

All documents prevailing in this Department regarding 
tender to Pre- qualification are applicable to this tender 
also. Further details if required can be had from this office 
during working hours. 


RE -TENDER NOTICE 


No.BSC/1/2010 -11/DBGL . 

| 19th April 2010 . 
Competitive limited tenders in sealed covers 
superscribing the name of works are invited for and on 
behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from 
the Registered Contractors of Kerala PWD Class " A & " B 
category for the following works so as to reach this office 
on or before the date specified . Tenders will be opened at 
4 . 30 p . m . on the date specified by the undersigned or 
other authorized officers . 


കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം 
വരെ ആയിരി ക്കും . മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ നിർദ്ദിഷ 
തീയ തി യ് ക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭി ക്കു ന്നവ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


- (1) 


Sealed tenders should be sent by Post/Courier only 
so as to reach the same within the prescribed date and 
time itself . 


Sl . 


EMD 


Tender No. and Name of 

Work with PAC 


No. 


Rs. 


(1) 


(2 ) 


(3) 


7 /എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി / 2010- 11- എം .എച്ച്. സി. 
യിൽ പു തിയ വാർ ഡിന്റെ ചുറ്റു മ തിൽ 
നിർമ്മാണം - രൂപ 22 ലക്ഷം 

50, 000 
8/എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി /2010- 11 വെള്ളപുലിയുടെ 
കൂടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 
രൂപ 20 ലക്ഷം 

50,000 
9 / എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി / 2010 - 11 - കൈമനം 
സ്ത്രീകളുടെ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ രൂപ 25 ലക്ഷം 

- 50, 000 
10/എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി / 2010- 11- വട്ടിയൂർക്കാവ് 

സെൻട്രൽ പോളി ടെക്നിക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 26 ലക്ഷം 

- 50, 000 


50,000 


50 ,000 


1 7/SEBSC/2010- 11 - Construction of compound 
wall around the new additional ward in 

M. H . C ., Thiruvananthapuram - - Rs. 22 lakh 
2 8 / SEBSC/ 2010 -11 - Renovation of carnivage 

cage for Housing white tiger - Rs. 20 lakh 
3 9/ SEBSC/ 2010 - 11 - Asset maintenance to 

women s Polytechnic at Kaimanam 

Rs. 25 lakh 
4 10 / SEBSC/ 2010 - 11 - Asset maintenance to 

Central Polytechnic at Vattiyoorkavu , 
Thiruvananthapuram - Rs. 26 lakh 


50,000 


50,000 


Cost of tender forms— Rs. 3, 300 + VAT for Sl. No. 1, 
Rs. 3, 000 + VAT for Sl. No . 2 , Rs. 3 , 750 + VAT for Sl. No . 3 
and Rs. 3 ,900 + VAT for Sl. No. 4 . 

Last date and time of receipt of tender 
5 -6 - 2010 , 4 p . m . for SI. Nos. 1 , 2 , 3 and 9 -6 - 2010 , 4 p. m . 
for Sl. No. 4 . 
- Period of completion 3 months. 

Class of Contractor - " A & B Class 

Name of Division - Buildings Division , 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 
3,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 3,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 
രൂപ 3, 750+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് രൂപ 3,900 + വാറ്റ്. 

- ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 5 - 6 - 2010 , 4 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 9 - 6 -2010, 4 മണി. 

പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ആന്റ് " ബി ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
തിരുവനന്തപുരം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer , Buildings and Local Works, 
South Circle, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 


Tender documents and other particulars can be obtained 
from this office upto 1 p . m . one day before the tender date on 
application in writing and on payments of cost (not refundable ) 
either in Cash or Money Order. Only postal tenders will be 
entertained and late tenders will be rejected. All other conditions 
are the same as those current in Kerala Public Works 
Department. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ ക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ അംഗീകൃത 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . എൽ.2 - 9591/ 2010 . 

2010 ഏപ്രിൽ 30. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാ സ് 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർ ത്തിയുടെ പേര് 
-- ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 


തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പമാണ ങ്ങൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 28- 5 - 2010 മുതൽ ദർഘാസ് 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 രൂപ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ 
പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാ 
വുന്നതാണ്. 


50 ,000 


50 ,000 


11/ 2010 - കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിവിധ 
എൽ. ഐ . സീമുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണ 
നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 
(14 എണ്ണം) -രൂപ 43,51,170 
12 / 2010- - മലപ്പുറം എം . ഐ . ഡിവിഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള വിവിധ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണ/ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 
പാർട്ട്-I ( 18 എണ്ണം) - രൂപ 1,63 ,26,917 
13 / 2010- ടി വിവിധ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണ/ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 
പാർട്ട്- II (16 എണ്ണം) - രൂപ 1,34,19, 569 
14 /2010 - കാലടി എൽ. ഐ . സെക്ഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള വിവിധ എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണ/ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ 
( 41 എണ്ണം) (പുനർ ദർഘാസ്) 
രൂപ് 1,03,61,940 
15 /2010 - മലപ്പുറം എൽ. ഐ . ഡിവിഷന്റെ 
കീഴിലുള്ള വിവിധ എൽ. ഐ . സ്കീമിൽ 

സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ പാനൽ ബോർഡ്സപ്പെ 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 92 ,79,276 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ്ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


50, 000 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


50,000 


5 


50,000 


നമ്പർ ഡി . ജി . ടി.എൻ. 2009 -11. 

2010 ഏപ്രിൽ 20 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, റോഡുകളും പാലങ്ങളും, മദ്ധ്യമേഖല , 
ആലുവ താഴെപ്പറയുന്ന പവ്യ ത്തിക്ക് മുദ്രവച്ച് മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ദിവസം 25 - 5 - 2010 മുതൽ 27 - 5 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
2 - 6 - 2010 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ തപാൽമാർഗ്ഗം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 6,600 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് രൂപ 24,500 + കെ . 
വി. എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 3- ന് രൂപ 20,200 + കെ . വി. എ . റ്റി . @ 4 %, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 15 ,600 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് രൂപ 14 ,000 + കെ . വി. എ . റ്റി. @ 4 %. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 20- 5 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും- 9 - 6 - 2010, 4 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 19 /എസ്. ഇ . സി . സി. എ ./ 2010 -11- റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, 
എറണാകുളം കുമ്പളങ്ങി- പെരുമ്പടപ്പ് റോഡിൽ കുമ്പളങ്ങി 
പാലത്തിൽ കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ 1- 4 - 2010 
മുതൽ 31-3 - 2011 വരെയുള്ള ചുങ്കം പിരിക്കൽ - രൂപ 14,60,800. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9- 6- 2010, 
4. 30 മണി. 


നിരതദ്രവ്യം 


രൂപ 36 ,550. 


കാലയളവ് 1-4 -2010 മുതൽ 31- 3 - 2011 വരെ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
60 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 90 ദിവസം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 2, 200 + വാറ്റ് 4 % + 
1 % സെസ്. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 5- ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 
ഓട്ടോമേഷനിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള പാനൽ ബോർഡ് നിർമ്മാതാ 
ക്കളും പ്രസ്തുത നിർമ്മാതാക്കൾ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ നിർമ്മാതാ 
ക്കളുടെ അംഗീകൃത പാനൽ ബിൽഡേഴ്സും ആയിരിക്കണം. 
( ടെൻഡർ ഫോമിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ 
നിർമ്മാതാക്കളുടെ അംഗീകൃത പാനൽ ബിൽഡേഴ്സ്ആണ 
ന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.), മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ 
(250 കെ . വി. എ . കപ്പാസിറ്റി). 


കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - എ , ബി, സി. 

കൂടുതൽ വിവരം ഓഫീസ് സമയത്ത്ഓഫീസിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
മദ്ധ്യമേഖല , ആലുവ. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലപരസ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ കെ .എസ്. റ്റി . പി./ എം ./ 3438 / 2008. 


2010 ഏപ്രിൽ 21. 


- താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
മൂവാറ്റുപുഴ കെ . എസ്. ടി. പി. ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസം താഴെപ്പറ യു ന്ന സ്ഥലത്തു വച്ച് 
പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്. 

- ഇനവിവരം മൂവാറ്റുപുഴ-ഏറ്റുമാനൂർ ചെങ്ങന്നൂർ റോഡിൽ 
( എം . സി . റോഡ്) കൂത്താട്ടുകുളം ജംഗ്ഷനിൽ വടകര സെന്റ് 
ജോൺസൺ പള്ളിവക പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുത്ത കടമുറികളും 
ചമയങ്ങളും. 


നമ്പർ ഡി . ബി1/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11. 

2010 മേയ് 6. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പെരുമ്പാവൂർ റോഡ് സ് 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും 26- 5 - 2010 
പകൽ 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരുവിവരം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനകവും തപാൽ 
മർഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
4 . 30 - ന് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 11,750. 


ലേലസ്ഥലം-കൂത്താട്ടുകുളം ജംഗ്ഷൻ 


ലേലത്തീയതിയും സമയവും - 21 - 5- 2010 , 11 മണി. 

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേല 
തീയതിക്ക് മുൻപായി മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിലുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടി ആവശ്യത്തിലേക്കായി 
മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേ ഷ നു കളും സമർപ്പി ക്കാ വു ന്ന താ ണ് . 
ക്വട്ടേഷനുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഫോറം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ, ലേല ത്തിന്റെ തലേ ദി വസം 
വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിവരെ മൂവാറ്റുപുഴ, പി . ഡബ്ലു . ഡി . 
കെ .എസ്. ടി. പി. ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം നിര തദ്യ വ്യമായി ഏതെങ്കിലും 
ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും മൂവാറ്റുപുഴ പി.ഡബ്ലു . ഡി. 
കെ . എസ്. ടി. പി. ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡാം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്തതും 
താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന തു മായ ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ച് 
വർക്കും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ, 
ലേലത്തിനുശേഷം ലേലസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
തുക ഏതാണോ ക്വട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേലത്തുക ആ 
തുകയ്ക്ക് ക്വട്ടേഷൻ തന്നതോ ലേലം കൊണ്ടതോ ആയ 
ആളുടെ പേർക്ക് ക്വട്ടേഷൻ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലേല 
ത്തുകയും 12 .5 ശതമാനം വിൽപ്പന നികുതിയും 
ചേർത്തുള്ളതുക ലേലസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ അടച്ച് രസീത് 
വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. 

- ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ അന്നേദിവസം 
ലേലം നട ത്തു വാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം മറ്റൊരു നോട്ടീസ് കൂടാതെ ലേലം നടത്തു 
ന്നതായിരിക്കും. 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ക്വട്ടേ ഷൻ/ ലേലം സംബ ന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
( 2) 
സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2010- 2011 
1 1/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009 - 10 - എം . സി. റോഡ് കി . മീ . 
224/ 000 മുതൽ കി . മീ . 232/ 250 വരെയും 
പെരുമ്പാവൂർ രായമംഗലം റോഡ് കി . മീ . 
0 / 000 മുതൽ 1/ 200 വരെയും പെരുമ്പാവൂർ 
കൂവപ്പടി റോഡ് കി . മീ . 0/000 മുതൽ കി. മീ. 
4 / 000 വരെയും ചിത്രപ്പുഴ പോണാശ്ശേരി 
റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ കി . മീ . 8/ 000 
വരെയും എം എം . റോഡ് കി. മീ. 7 / 600 മുതൽ 
20/000 വരെയുള്ള റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ 
നീക്കം ചെയ്യുകയും അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് 
രൂപ് 2 ലക്ഷം 

5,000 
2 2/ എ . ഇ . ഇ . 2009 -10 - കീഴില്ലം കുറിച്ചിലക്കോട് 

റോഡിലേയും എ . എം . റോഡിലേയും 
അതിന്റെ അനുബന്ധ റോഡുകളിലേയും 
വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും 
അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും 
ചെയ്യുന്നതിന്- രൂപ 2 ലക്ഷം 

5 ,000 
3 3/ എ . ഇ . ഇ ./2009-10 - ചൂണ്ടി രാമമംഗലം റോഡി 

ലേയും മാമല പിറവം റോഡിലേയും മീമ്പാറ 
തിരുവാണിയൂർ റോഡിലേയും കോലഞ്ചേരി 
പട്ടിമറ്റം റോഡിലേയും കോലഞ്ചേരി 
മഴുവത്തൂർ റോഡിലേയും കോലഞ്ചേരി 
രാമമംഗലം റോഡിലേയും മംഗലത്തുനട 
പാൻകോട് റോഡിലേയും അതിന്റെ 
അനുബന്ധ റോഡുകളിലേയും ടി ടി 
രൂപ് 2 ലക്ഷം 

5 ,000 


4/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009 - 10 - അറക്കപ്പടി മംഗലത്തുനട 
റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 8 /750 വരെയും 
അല്ലപ്ര വലമ്പൂർ റോഡ് കി. മീ . 0 /000 മുതൽ 
11/ 000 വരെയും പെരുമ്പാവൂർ പുത്തൻ 
കുരിശ് റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 9 / 650 
വരെയും ഓണംകുളം ഊട്ടിമറ്റം റോഡ് കി. മീ . 
0 / 000 മുതൽ 4 / 150 വരെയും മാറമ്പിള്ളി 
സൗത്ത് വാഴക്കുളം റോഡ് കി. മീ . 0 /000 
മുതൽ 3/ 200 വരെയുള്ള റോഡുകളിലെ 
ടി ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. 

കെ . എസ്. ടി. പി. ഡിവിഷൻ, 
മൂവാറ്റുപുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ( ഒപ്പ്) 


5,000 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


( 1) 


- ( 2) 


5 5/ എ . ഇ . ഇ ./2009 - 10 - -മണ്ണൂർ പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡി 

ലേയും മണ്ണൂർ വാളകം റോഡിലെയും 
അനുബന്ധ റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ 
നീക്കം ചെയ്യുകയും അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് 
രൂപ് 2 ലക്ഷം 


No. D5 -3703/72/2009. 

30th March 2010. 
- Bids from Contractors /Firms for Pre - qualification 
cum - financial bids are invited by the undersigned upto 
4 p . m . on 28 - 5 - 2010 for the work mentioned below 
(double cover system ). 

Tender No. - P. Q . 108/ 2009 -10. 

Name of Work — Construction of Revenue Staff 
Quarters, Nedumkandam . 


5 , 000 


6 6 / എ . ഇ . ഇ ./ 2009 - 10 - ഇടപ്പള്ളിമൂവാറ്റുപുഴ 

റോഡിലേയും എറണാകുളം തേക്കടി 
റോഡിലേയും ടി ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 


5,000 


Estimate PAC (Civil + Electrical) Rs. 330 lakhs. 


Period of Completion — 24 Months . 


7 7 / എ . ഇ . ഇ ./ 2009 -10 - വല്ലം പാണംകുഴി റോഡ് 

കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 10/ 000 വരെയും കോടനാട് 
തോട്ടുവ റോഡ് കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 1/ 400 
വരെയും കൂവപ്പടി കയ്യെത്തിയാൽ പാപ്പൻപടി 
റോഡ് കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 6 /000 വരെയും 
പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ റോഡ് കി . മീ. 0 / 000 
മുതൽ 6/ 800 വരെയുമുള്ള റോഡുകളുടെ 
ഭാഗത്ത് ടി ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 


Details of work — Three Storied RCC Framed Structure. 
Foundation - RCC Column footing/ RR masonry. 

Superstructure — Brik in CM 1:6 using country burnt 
bricks. 


5 ,000 


Doors - Anjily Wood/PVC. 


- 8/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009- 10 - - പുല്ലുവഴി കല്ലിൽ റോഡി 

ലേയും പുല്ലുവഴി തട്ടാമുഗൾ റോഡിലേയും 
അതിന്റെ അനുബന്ധ റോഡുകളിലേയും 
ടി ടി - രൂപ 1.5 ലക്ഷം 


4 , 000 


9 9/ എ . ഇ . ഇ ./ 2009-10 - ചിത്രപ്പുഴ പൊഞ്ഞാശ്ശേരി 

റോഡിലേയും പി . പി . റോഡിലേയും 
പാൻകോട് വടവുകോട് റോഡിലേയും 
അതിന്റെ അനുബന്ധ റോഡുകളിലേയും 
ടി ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 

5, 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 3 മാസം. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും താഴെ പറയുന്ന 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിലും ദർഘാസ് തീയതി പകൽ 
1 മണി വരെയും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു . നിശ്ചിത വില 
( മടക്കികൊടുക്കാത്തത്) രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഫോറം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ട്രഷറിയിലോ അംഗീകൃത 
ബാങ്കുകളിലോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ട അധികാരം രേഖപ്പെടുത്തി 
സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട രസീതുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്ക 
പ്പെടുകയുളളു . ദർഘാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം അമ്പത് രൂപയുടെ (50 ) മുദപ്രതത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും 
ബാധകമാണ്. നിർമ്മാണ പണിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം 
ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അംശാദായമായി നൽകേണ്ടതുമാണ്. 


Windows — Steel Windows. 
Flooring — Cement/Ceramic Tiles. 

A class Contractors/ Firms (also having joint venture ) 
registered in State PWD having experience in the building 
construction work of similar nature and also consider 
themselves capable of taking up the construction of major 
building can obtain Pre - qualifications bids and tender 
schedule of the above building works from the office of 
undersigned from 19- 5 -2010 to 21 - 5 - 2010 between 10.15 a. m . 
to 4 p . m . on application and payment of 
Rs. 25 , 000 + VAT. The Electrical work of the above building 
shall be done simultaneously with approved licencies of 
Electrical Inspectorate /Registered Electrical Contractors in 
PWD / Electricians in PWD under the supervision of 
Electrical wing of P. W . D . The Contractors/ Firms 
themselves should produce relevent records to prove their 
eligibility before the undersigned for obtaining the bids, 
the eligibility norms are as follows: 


- 1. Contractor/ Firms should executive Government 

works of similar Nature costing Rs. 198 Lakhs 
each during the last five financial years 
( Annual Turn Over ) 


2. Contractors / Firms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 

Rs. 132 lakhs (Estimate PAC ) during the last 3 years. 
3. Contractors/ Firms should have a financial capacity 

of producing Bank Guarantee at 10 % of contract 
amount of the work at the time of executing 
agreement. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ്ഡിവിഷൻ, 
പെരുമ്പാവൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 
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allowed to the tender submitted by M / S Kerala State 
Construction Corporation Limited . All the rules in PWD 
regarding the tenders are applicable to this tender also . 

-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മദ്ധ്യമേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 

ശേഷിയുള്ളവരുമായ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് മുൻ 

യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
( ഡബിൾ കവർ സഹി തം ) ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ഈ 
പ്രവർത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവർ, രജി സ്റ്റേർഡ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റേഴ്സ്, പി . ഡബ്ല . ഡി .-യിലെ 
ഇല ക് ടീഷ്യൻ എന്നി വ രെ ക്കൊ ണ്ട് പി . ഡബ്നു . ഡി . 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 
നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ 
തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- 1. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 
ഇടപാട് തുക 198 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ 
സർക്കാർ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. 


4 . List of tools and Plants : 

Lorry / Tipper 
Hoist 
Cement Concrete Mixer 
Vibrator 
Pump 
Generator 
Scaffolding and Shuttering — 1500 m² 
JCB 

1 No. 
Copy of certificate for item Nos. 1, 2 and 4 attested 
by an officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the request for obtaining 
the bid . 

The filled up and signed Pre - Qualification bids along 
with all required Performa and questionnaries and 
certificates (in triplicate ) with E . M . D . for Rs. 50 ,000 
pleged in favour of undersigned with executed preliminary 
agreement in stamp paper for Rs. 50 in one sealed cover 
(P . Q . bid cover ) and tender schedule (price bid ) in 
another cover superscribing the name of work and the 
Pre - Qualifiction bids as in the case may be sent by 
registered post so as to reach the office of the 
undersigned before 4 p . m . on 28 -5 - 2010 . The department 
will not be responsible for any delay or loss in delivering 
by post. (Courier Service will not be accepted ). The tender 
documents will be issued only to the registered 
contractors of PWD and are not transferable . If the date 
of receiving tender happened to be a public holiday, the 
tender will be received next working day in the specified 
time. 

The P. Q . bids will be opened on 28 - 5 - 2010 at 
4 .30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scruting and finalization of Pre - qualification 
panels. The cover containing tender schedule (price bid ) 
will be opened only after the finalization of 
P. Q . bids by Chief Engineer s Committee and only these 
of the bidders who have become pre - qualified for the 
particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contrctors/ firms concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the contractrors/ firms without required 
E . M . D . of Rs . 50 ,000 pledged in the name of 
undersigned and the executed preliminary agreement in 
stamp paper worth Rs. 50 in cover No. 1 ( Technical bid ) 
will be summarily rejected . 

The condition in G . O . ( P ) 84 /97/PW & T dated 
19 -8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K . P. W . D . regarding P . Q . bids and tenders 
will remain unchanged and are equally applicable to the 
above work also . The undersigned reserves the right to 
reject all or any of the tenders on P . Q . bids without 
assigning any reasons. Price preference of 10 % of the 
contract amount of the lowest quoted contractor may be 


| 2. ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ 
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തി 
രിക്കണം. 

3. അപേക്ഷകർ പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അടങ്കൽ 
തുക 132 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി 
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചി 
രിക്കണം. 


- 4. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന 
തിനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. 

ഇവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

പ്രവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ 


ധ 


ധ 


സ 


ലോറി/ ടിപ്പർ 

3 എണ്ണം 
ഹോയിസ്റ്റ് 
സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് 

മോട്ടോർ മിക്സർ 
വൈബ്രേറ്റർ 
പമ്പ് 
ജനറേറ്റർ 
സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 
- ഷട്ടറിംഗ് 

- 1500 ച . മീ . 
ജെ . സി. ബി. 

- 1 എണ്ണം 


ധ 


N 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 108/ 2009 -10. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- നെടുങ്കണ്ടം റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം. 

- അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ+ ഇലക്ട്രിക്കൽ) - 330 ലക്ഷം 
രൂപ. 

- വിവരണം - മൂന്ന് നിലകളിൽ പബലിത കോൺക്രീറ്റ് 
ചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം. 


യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
(പവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് 
ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ 
സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings & Local Works, 
Central Circle, Thrissur. 


| ( Sd.) 
Superintending Engineer. 
(For and on behalf of 
Governor of Kerala ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 10 / 2010]) 
നമ്പർ ഡി . സി.13 / 190/ 2010. 

2010 ഏപ്രിൽ 24. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർ ഘാ സു കൾ 31 - 5 - 2010 

വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ 
വില (രൂപ) 


അടിത്തറ- കോൺക്രീറ്റ് പൂട്ടിംഗ് കരിങ്കൽപ്പണി. 
വാതിൽ ആഞ്ഞിലിമരം/ പി. വി. സി . 
ജനൽ സ്റ്റീൽ. 
ചുമർ ഇഷ്ടികപ്പണി. 
ഫ്ളോറിംഗ് - സിറാമിക് ടൈൽ/ സിമന്റ്. 
കാലാവധി - 24 മാസം. 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
നിന്നും 19 - 5- 2010 മുതൽ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10.15 - നും 
4 മണിക്കും ഇടയിൽ രൂപ 25,000 + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 21- 5 - 2010, 4 മണിക്കു ശേഷം യാതൊരു 
കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 28- 5-2010, 4 മണിവരെയാണ്. 

- കേരള കൺ സ് ടക് ഷൻ കോർപ്പറേ ഷന് കുറഞ്ഞ 
ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറു കാരന്റെ ദർഘാസ് 
തുക യിൽനിന്നും 109 കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫാറങ്ങൾ 
(3 കോപ്പി) നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 
അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി 
കവറിനു മുകളിൽ എഴുതിതാഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയ തി 4 മണിക്ക് മു ൻ പായി എത്തുന്ന വിധ ത്തിൽ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടാ ണ് ( കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ). തപാൽ 
തകാരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ നിശ്ചിത 
സമയം കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ 

ണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം 
വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത 
ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50,000 രൂപയുടെ 
നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാന ദിവസം 
വൈകിട്ട് 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെകമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീ 
കാരത്തിനും വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീക രിച്ച കരാറുകാരുടെയും 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതായിരിക്കും. 


കണ്ണൂർ ജില്ല 
- 1 സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ്- ശ്രീകണ്ഠപുരം 

ചെമ്പാൻതോട്ടി- നടുവിൽറോഡ് കി. മീ. 1/ 000 
മുതൽ 9 /825 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കലും 
ഓവുചാൽ നിർമ്മാണവും- രൂപ 99,62,292 15,000 + വാറ്റ് 

കോഴിക്കോട് ജില്ല 
2 വിഷൻ 2010 - ഒരു കോടി ഒരു 

മണ്ഡലത്തിന് - 2008 - 09 - കൊടുവള്ളി 
അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ മടവൂർ- 
സി . എം . മഖാം റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 
മുതൽ 1/500 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
രൂപ 25 ,54,789 

3,900 + വാറ്റ് 


നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000 വീതം. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
23 - 5 - 2010 മുതൽ 27 - 5 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 31-5 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 

- നിർമ്മാണ കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 6 മാസം, 
| ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3 മാസം. 

കരാറുകാർക്കുവേണ്ട യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് പൊതു 
മ രാ മത്ത്/ ജല സേ ചന വകു പ്പിൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന 
വകുപ്പിൽ " ബി ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 


- ( 1) 


- (2) 


( 3 ) 


ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഉത്തരമേഖലാ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
കോഴിക്കോട്- 1. 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


50 , 000 


11 


കമ 


- (1) 


- (2 ) 


1 


14 


2 


15 


നമ്പർ ഡി. ബി.1- ടി.എൻ./ 2 /2010 - 11. | 2010 ഏപ്രിൽ 28. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവർത്തികളും, ഉത്ത ര മ ഖ ല , 
കോഴി ക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ് 

- (3) 
5/ 2010 - 11 /എസ്. ഇ .എൻ. സി. - കാസറഗോഡ് 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിനുവേണ്ടി 

ലൈബ്രറി കെട്ടിടനിർമ്മാണം- രൂപ 60 ലക്ഷം 50,000 
6/ 2010 - 11/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സബ്ബ് ട്രഷറി 
ഓഫീസിനുവേണ്ടി കെട്ടിടനിർമ്മാണം - 
രൂപ 36 ലക്ഷം 

50 , 000 
3 7 / 2010 - 11 /എസ്. ഇ .എൻ. സി . - പാലക്കാട് 

ജില്ലയിൽ വാണിയംകുളത്ത് ഒറ്റപ്പാലം 
ഐ . റ്റി . ഐ . - ക്ക് കെട്ടിടനിർമ്മാണം 

വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ രൂപ 195 ലക്ഷം 50 , 000 
4 8 / 2010 - 11/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - മലപ്പുറം 

ജില്ലയിൽ നന്നാമുക്ക് ( കോക്കൂർ) 
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിനുവേണ്ടി കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
രൂപ 147 ലക്ഷം 

50,000 
9/ 2010 - 11/ എസ്. ഇ .എൻ. സി . - വയനാട് 
ജില്ലയിൽ മാനന്തവാടി ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂളിനുവേണ്ടിവർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
രൂപ 119 ലക്ഷം 

50,000 
| 6 10 / 2010 - 11/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - പാലക്കാട് 

ജില്ലയിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ് ഷൊർണ്ണൂരിന് അറ്റകുറ്റപ്പണി 
നടത്തൽ രൂപ 36.30 ലക്ഷം 

50,000 
11/ 2010 - 11/എസ് . ഇ .എൻ. സി . - കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിൽ ധർമ്മടം ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ 
കോളേജിനുവേണ്ടി വുമൺസ് ഹോസ്റ്റൽ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം ( യു . ജി . സി .- X - പ്ലാൻ ) - 
രൂപ 25 ലക്ഷം 

50,000 
- 12/ 2010 - 11/ എസ്. ഇ .എൻ. സി . - മലപ്പുറം 
ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിനുവേണ്ടി 
ചുറ്റുമതിൽ നവീകരണവും നിർമ്മാണവും 
രൂപ 17. 50 ലക്ഷം 

43 ,750 


13/ 2010 - 11/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - പാലക്കാട് 
ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് 

ഹൈസ്കൂളിനുവേണ്ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
രൂപ 45 ലക്ഷം 

50, 000 
10 14 / 2010 - 11/എസ് . ഇ .എൻ. സി . - വയനാട് 

ജില്ലയിൽ മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനുവേണ്ടി 

സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കൽ വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ രൂപ 120 ലക്ഷം 
15 / 2010 - 11 /എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിൽ മട്ടന്നൂർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
ബംഗ്ലാവിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ( പാർക്കിംഗ് 
ഗ്രൗണ്ടും പേവ്ഡ് ഫുട്ട്പാത്തും നിർമ്മിക്കൽ) - 
രൂപ 25 ലക്ഷം 

50 ,000 
16 / 2010 - 11/എസ്. ഇ .എൻ. സി. - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം - രൂപ 80 ലക്ഷം 

50 ,000 
17/ 2010 - 11 /എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ വേങ്ങേരിയിൽ ഐ . ടി. ഐ . നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ - രൂപ 175 ലക്ഷം - 50, 000 
18/ 2010 -11/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കാസറഗോഡ് 
ജില്ലയിൽ മടിക്കൈ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ്കൂളിനുവേണ്ടി കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം -രൂപ 50 ലക്ഷം 

50 ,000 
19 / 2010 - 11/ എസ്. ഇ .എൻ. സി . - മലപ്പുറം 
ജില്ലയിൽ തിരൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനുവേണ്ടി 

കെട്ടിട നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ രൂപ 199 ലക്ഷം 

50 ,000 
20 / 2010- 11 /എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കാസറഗോഡ് 
പി. ഡബ്ല . ഡി . കോംപ്ലക്സിൽ 
ഇ . പി . എ . ബി .എക്സിന്റെ വിതരണവും 
സ്ഥാപിക്കലും രൂപ 2,06,644 
21/ 2010 -11/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപതിക്കുവേണ്ടി 

കെട്ടിട നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ രൂപ 160 ലക്ഷം 

50,000 
ദർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- ന് 
രൂപ 9, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 6 - നും രൂപ 5, 400 + 
വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3, 13, 15 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 25,000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് രൂപ 22,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് രൂപ 
16, 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - നും 11- നും രൂപ 3,750 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 8 - ന് രൂപ 2,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് രൂപ 6,800 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് രൂപ 18,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12- ന് 
രൂപ 9,600 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 14- ന് രൂപ 7, 500 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 16 - ന് രൂപ 300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 17 - ന് 
രൂപ 24,000 + വാറ്റ്. 
- ദ ർ ഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 19 - 5 - 2010 മുതൽ 
21- 5- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 11 വരെ 
26- 5 -2010 മുതൽ 28 -5 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 12 
മുതൽ 17 വരെ 3 -6 - 2010 മുതൽ 4 - 6 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


5 ,200 


17 


ane 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ G. O . ( Ms.) No. 2 / 2005/ 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 25 - 5 - 2010 ചൊവ്വാഴ്ച് 

PWD , TVM. 1- 1- 2005 ഉത്തരവിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ, കമനമ്പർ 6 മുതൽ 11 വരെ ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ 
2 - 6 - 2010 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ വിവരങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
12 മുതൽ 17 വരെ 8 - 6 - 2010 ചൊവ്വാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 

പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കണ്ണൂർ, കാര്യാലയത്തിൽ 
4 മണി വരെ. 

നിന്നോ കാഞ്ഞങ്ങാട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നോ പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ 
കരാറുകാർക്കുവേണ്ട യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 5, 10 , 

മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. 
12, 13, 15 , 17 ഇവയ്ക്ക് " എ ക്ലാസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2 , 6 മുതൽ 9 
വരെയും 11, 14 ഇവയ്ക്ക് " ബി ക്ലാസ്സ്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 

( ഒപ്പ്) 
കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 9, 14 ഇവയ്ക്ക് 10 മാസം, 

കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശപ്രവർത്തികളും, 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 7 - നും 8 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3, 10 , 13 , 15, 17 

ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട്- 673 001. 

എഞ്ചിനീയർ. 
ഇവയ്ക്ക് 18 മാസം, കമനമ്പർ 4 , 5, 12 എന്നിവയ്ക്ക് 12 
മാസം, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8 - നും 16 - നും 3 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
മാസം, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 5 മാസം. 

നമ്പർ ഡി .2 / ടി . സി./ 01 / 2010 -11. 

2010 ഏപ്രിൽ 22. 
| പ്രവർത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ദിവസം 4.30 മണിക്ക് ( നാലര മണിക്ക്) സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 

എഞ്ചി നീ യർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

സബ് ഡിവിഷൻ, കാസറഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന 
ഈ പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി കാലാവധി പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ 
തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉള്ള കരാറുകാർമാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസംമൂലം തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പവ്യത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പവ്യത്തി 

നിരത 
തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി ഫോറം 83 - ലെ നിബന്ധനകൾ 

കമ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 

രൂപ് 
- ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5, 10, 13, 15, 17 എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്ക് - 1 കാസർഗോഡ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ 
സിവിൽ- ഇലക് ടിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് 

പഴയ കെട്ടിടം പുതുക്കി ഡഗ് സ്റ്റോറായി 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ 

മാറ്റുന്നതിന് രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ അതിന്റെ അടങ്കൽ അനുസരിച്ച്, 

കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ 

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേയും ബോയ്സ് 
പ്രകാരം അർഹതയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരൻ മുഖേന 

ഹോസ്റ്റലിലേയും വരാന്തയിൽ ടൈൽ 
നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 

പാകൽ - രൂപ 2,50, 000 

6 ,250 
നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരനെകൊണ്ട് 
പ്രസ്തുത ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന - റസ്റ്റ് ഹൗസ് കാസർഗോഡ് പ്രത്യേക 
സത്യവാങ്മൂലം ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെകൂടെ കരാറുകാരൻ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 

അധിക സൗകര്യമൊരുക്കൽ - രൂപ 75,000 1,900 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

ദർഘാസിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 600 + വാറ്റ്, 
പൊതുവിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 

കമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3 - ന് 
നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 

രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

സമയവും 20 - 5- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രവൃത്തി മേഖലയിൽ 

സമയവും -- 20 - 5 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 
ചുരുങ്ങിയത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവരും ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
മുൻ വർഷം ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ 20 -5 - 2010 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 
1 ലക്ഷത്തിനു മേൽ തുകയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 45 ദിവസം. 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളുടെ ശരിപ്പകർപ്പ് 

കരാറുകാരു ടെ യോഗ്യത - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു 
ഹാജരാക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂൾ 

മുകളിലും. 
അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, വില 
എന്നീ ക്രമത്തിലായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുക 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
എന്നതിനാൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഉപകരണങ്ങളുടെയും 

ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 

ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ യും ISO /ISI തുടങ്ങിയ 

അറിയാവുന്നതാണ്. 
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും 
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
വർഷം കുറയാത്ത കമ്പനി വാറണ്ടി രേഖാമൂലം -- എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
നൽ കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ടെണ്ട ർ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും - കാസറഗോഡ്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


